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aller dr©i Phasen an ©in Dreiphasennetz, der ander© bei Unter-br©chung ©in©r Phase, so daB die beiden iibrigen in Reihenschaltung mit Einphasenstrom ©rregt war©n. In b©id©n Fallen war di© Satti-gung gleichgroB; der Effektivwert des dreiphasigen Magnetisierungs-stromes war aber urn 30°/0 grower als der des ©inphasigen.
B©i den dreiphasigen Induktionsmotoren und Transformatoren sind die drei Fliisse der einzelnen Phasen nicht wie im Beispiel der Fig. 125 getrennt, sondern, wie Fig. 127"fiir einen Dreiphasen-transformator zeigt, durch die gemeinsamen Joche / — / verkettet. Die Fliisse von dreifacher Periodenzahl sind gleichphasig, d. h. in j©d©m Augenblick in den drei Kernen gleichgerichtet. In den Jochen
Fig. 126.    Magnetisierungsstrom. a einphasig, b dreiphasig.
Fig. 127.
waren sie einander entgegenges©tzt gerichtet, si© konnen sich also nicht durch die Joche sohlieBen, sondern sie treten aus den Kernen aus und schlieBen sich t©ils durch di© Luft, teils durch benachbart© Eisenteile des Gehauses und verursachen hier und besonders dort, wo sie s©nkr©cht zur Unt©rteilung aus den K©rn©n austreten, zu-satzlich© Wirbelstromverluste. 1st die primar© od©r di© sekundar© Wicklung in Dreieck geschaltet, so fliefit in dem Dreieck ©in Strom von dr©ifacher Frequenz als Ringstrom, der den FluB -von drei-facher Frequenz stark dampft.
7. Berechnung des effektiven Erregerstromes.
Fiir praktisch© Zweck© ist di© Kenntnis des ©ffektiven Erreg©r-stromes, am wichtigsten, weil dieser gemessen wird. Ist schon di© Form d©s Strom©s unsicher zu bestimmen, so gilt dies ©ben-falls von dem Effektivwert, Man ©rkennt aus d©n Oszillogrammen Fig. 126, daB bei einphasiger und dreiphasiger Erregung grund-satzlich verschieden verfahren werden muB.
Bei einphasiger Erregung verwendet man am zweckmaBigsten ©in© dynamisch© Magn©tisi©rungskurv© fiir di© Eff©ktivw©rt© der Induktion und Feldstark©, di© an ©inem Probering, ©twa nachFig. 119, mit Wechselstrom gemessen werden.man die drei Kerne in Stern-schaltung mit Dreiphasenstrom erregt, als wenn man jeden fiir sich mit Einphasenstrom erregt.
